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Mies University of Illinois 
Schedule 2 
ANALYSIS OF ACCIDENT CASES . 


1944-45 and 1945-46 


Number of Cases 


1943-44 1944-45 1945-46 
in eye 10 9 15 
bruises 27 40 46 
nd Infections 3 6 5 
9 2 2 
by Nails 8 1 1 
‘ains and Broken Bones 32 20 30 
z Chlorine Gas 1] 0 2 
dents at, 0 2 
7 6 1l 2 
d hands 
dermatites 
gZ or stumbling 
of equipment < 
91 89 105 
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University of Illinois 


COMPARATIVE SUMMARY OF ACCID NT CASES 
BY DEPARTMENT, NUMBER, AND TOTAL COST 


1944-45 -- 1945-46 


1944-45 f< 1945-46 
No.of Toter No.of Total 
, cases cost cases cost 
Administration 3 $ 10.00 1 § 2.00 - 
/ 2 202.34 6 363.62 
shandry 4 86.53 8 409,75 
isbandry 6 4,698.76 4 70.02 
: 1 388.16 = = 
nomics a2 34.38 3 €4.50 
are 4 23.50 6 92.82 
sociation : 11.00 - = 
i 12.00 ~ - 
Z 288.01 145.52 
neering 1 5.00 - = 
& Applied Mechanics 2 — 114.32 > = 
3 1,964.32 = : 
Education, Women 1 274.00 = * 
tion a 6.00 - ° 
Halls 14 2,273.76 8 301.22 
Plant | 
pee 29 1,666.44 OL ' 2,812.94 
4 705.55 5 Dioeao 
9 713.90 16 1,088.21 
on Bookstore - = 7 5,00 
and Educational 
3 (Chicago) rl 267.08 2 365.36 
y Press - = 1 15.00 
ee = = 1 1.63 
2 of Aeronautics = - 3 11.88 
r Hospital - - 2 42.79 
Physiology = ©. 1 3.90 
. Engineering = = 1 7.65 
Lon of Services for 
ed Children = = a 44.30 
nomics Extension - > 1 484.92 
= ~ 1 24.88 
89 13,105.05 105 $6,932.74 
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University of Illinois 
Schedule 4 
RELATION OF INJURY COSTS TO TOTAL PAYROLL 
Amount 
Paid by Uni- 
Total versity for Percent 
Annual Injuries to of Injury 
Payroll Em ee te Payroli 
$6,038,509 $6,359.73 0.10534 
6,344, 861 6,612.79 0.1042% 
8,000,442 7,040.29 0.0914% 
9,285,159 8,257.63 0.089 % 
8,109,186 16,222.04 0.200 % 
11,642,795 (1) 7,526.53 0.06462 
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